ANTONI GABRYS 


b. bremzer e. k. kolei państwowej, 


przeżywszy lat 63, po dlugiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakra- 
mentami, w dniu 7 Października 1898 r. zasnął w Panu. 


W smutku pozostała Rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów zmarłego i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, odbyć się mające w Niedzielę d. 9-go Października 


o godz. 4 po południu z domu przy ul. Rakowickiej Nr. 21, wprost na cmentarz. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego. Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


